Source 


Meas Surfc 


InstrumeniLocation Sub Locati<Mon Date Mon Time ParameterMeasuremUnits 


Horiba 

CC06 

8/15/2015 

9:06:00Cond 

1.88mS/cm 

Horiba 

CC06 

8/15/2015 

9:06:00 DO 

10.35 mg/L 

Horiba 

CC06 

8/15/2015 

9:06:00ORP 

402 mV 

Horiba 

CC06 

8/15/2015 

9:06:00pH 

3.38 

Horiba 

CC06 

8/15/2015 

9:06:00Temp 

7.94C 

Horiba 

CC06 

8/15/2015 

9:06:00Turbidity 

253 NTU 

Horiba 

CC06 

8/16/2015 

9:00:00Turbidity 

166 NTU 

Horiba 

CC06 

8/16/2015 

9:00:00Cond 

1.91mS/cm 

Horiba 

CC06 

8/16/2015 

9:00:00 DO 

12.75 mg/L 

Horiba 

CC06 

8/16/2015 

9:00:00ORP 

385 mV 

Horiba 

CC06 

8/16/2015 

9:00:00pH 

3.43 

Horiba 

CC06 

8/16/2015 

9:00:00Temp 

7.79C 

Horiba 

CC06 

8/17/2015 

8:53:00Temp 

7.9C 

Horiba 

CC06 

8/17/2015 

8:53:00pH 

3.5 

Horiba 

CC06 

8/17/2015 

8:53:00ORP 

390mV 

Horiba 

CC06 

8/17/2015 

8:53:00 DO 

6.38mg/L 

Horiba 

CC06 

8/17/2015 

8:53:00Turbidity 

121 NTU 

Horiba 

CC06 

8/17/2015 

8:53:00Cond 

1.88mS/cm 

Horiba 

CC06 

8/18/2015 

8:40:00Temp 

7.59C 

Horiba 

CC06 

8/18/2015 

8:40:00pH 

3.5 

Horiba 

CC06 

8/18/2015 

8:40:00Turbidity 

105 NTU 

Horiba 

CC06 

8/18/2015 

8:40:00 Cond 

1.9mS/cm 

Horiba 

CC06 

8/18/2015 

8:40:00 DO 

5.36mg/L 

Horiba 

CC06 

8/18/2015 

8:40:00ORP 

393 mV 

Horiba 

CC06 

8/22/2015 

9:05:00ORP 

408 mV 

Horiba 

CC06 

8/22/2015 

9:05:00pH 

3.41 

Horiba 

CC06 

8/22/2015 

9:05:00 DO 

8.39mg/L 

Horiba 

CC06 

8/22/2015 

9:05:00Cond 

2.02mS/cm 

Horiba 

CC06 

8/22/2015 

9:05:00Temp 

7.79C 

Horiba 

CC06 

8/22/2015 

9:05:00Turbidity 

108 NTU 

Horiba 

CC06 

8/24/2015 

9:37:00pH 

3.61 

Horiba 

CC06 

8/24/2015 

9:37:00Cond 

145mS/cm 

Horiba 

CC06 

8/24/2015 

9:37:00 DO 

9.05 mg/L 

Horiba 

CC06 

8/24/2015 

9:37:00Temp 

7.85C 

Horiba 

CC06 

8/24/2015 

9:37:OOORP 

304mV 

Horiba 

CC06 

8/24/2015 

9:37:00Turbidity 

153 NTU 
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